

66 LES ROSES. 

tube du cálice est ovoide et assez court: cet 01 gane, ainsi que 
les divisions pinnatifides dulimbe, sont aussi héiissés de poils. 
La corolle est composée de pétales nombreux, ceux du centre 
un peu roulés et chiífonnes. La Rose est odoiante, mais monis 
que notre Cent-feuilles ordinaire. 

OBSERVATIONS. 

Le Rosier á folióles crénelées a été propagé par Du 
Pont qui la, dit-on, obtenu de senience ■. íl est recheiche a 
cause de la bizarrerie de ses feuilles; mais il a 1 inconvenient 
de ne fleurir que trés-rarement, en íranc de pied. Les in- 
dividus greffés donnent communement des fleurs, toutefois 
quand on s’abstient de les tailler; autrement, ils sont a-peu- 
prés stériles, comme les autres. Ce Rosier est assez rare dans 
nos collections; mais on en voit de trés-beaux pieds greffés, sur les 
terrasses du jardin-fleuriste du Roi, á Sévres; ils y donnent, 
chaqué alinée, des fleurs, quoiquen petite quantité. Cest dans 
ce magnifique établissement, oü ces arbrisseaux sont dirigés avec 
tant de gout et d’habileté, oü de si belles roses sont offertes á 
Fadmiration des curieux, que nous avons pris notre modéle. 

On cultive, dans les jardins, une sous-variété qui présente 
des folióles un peu plus allongées, que les pépiniéristes ont 
nommée Rosier a feuilles de chéne. 
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